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Les situations operationnelles sont, il faut en convenir, de plus en plus complexes et surtout de plus 
en plus evolutives en raison des materiaux de synthese impliques dans les incendies. De ce fait, la 
neutralisation des incendies devient une discipline a risques eleves, qui implique une mise en oeuvre de 
moyens adaptes aussi bien au niveau du personnel que du materiel. 

Pour acquerir i'efficacite necessaire afin d'eteindre les incendies, il faut done pratiquer un 
entrainement regulier qui permet a chacun de connaitre ses possibilites et ses limites. 

Ce document regroupe les manoeuvres de base a maitriser parfaitement pour etre efficace et capable 
d'etablir correctement les tuyaux, de bien attaquer le feu et de l'eteindre. 



Cette efficacite exige des hommes 
techniquement et physiquement prets a 
intervenir grace a un entrainement quotidien. 

Cette efficacite necessite : 

- d'accroitre la securite pour le personnel ; 

- de limiter le nombre des manoeuvres ; 

- de simplifier les procedures ; 

- de l'initiative. 

Cette efficacite repose sur une unite de 
travail indissociable : 

LE BINOME 

La demarche choisie vise a simplifier les 
manoeuvres et cette simplification doit se 
conjuguer avec : 

securite, rapidite, qualite, efficacite. 
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CADRE GENERAL 
D 'INTERVENTION 
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LES OPERATIONS D'EXTINCTION 




La marche generale des operations d'extinction comprend plusieurs phases qui 
se deroulent par ordre chronologique ou simultane. De ces operations dependent 
le bon deroulement et la reussite de l'intervention. Pour une meilleure 
comprehension et une etude plus approfondie, seuls les etablissements et 
l'attaque seront traites dans ce chapitre. 



La marche generale des operations d'extinction comprend : 

- La reconnaissance, 

- Les sauvetages, 

- LES ETABLISSEMENTS, 

- L 'ATTAQUE, 

- La protection, 

- Le deblai, 

- La surveillance. 




Des son arrivee sur les lieux du sinistre, le chef d'agres accompagne d'un binome d'attaque explore les 
endroits menaces par l'incendie afin : 

- d'effectuer sans attendre les premieres mesures : sauvetages, coupures du gaz et de l'electricite, etc. ; 

- d'apprecier les risques de propagation de l'incendie ; 

- de determiner les points d'attaque et les cheminements pour y parvenir. 




Lors de reconnaissance de longue duree et dans un milieu enfume, le personnel 
designe par le chef d'agres utilise les techniques specifiques relatives a la 
progression avec ARI. 
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Mission premiere des sapeurs-pompiers sur toutes les operations, les sauvetages ont pour objet de mettre 
en securite les personnes, voire les animaux menaces par l'incendie. 

lis sont done effectues en urgence et avec tous les moyens disponibles : 

Lot de sauvetage et de protection contre les chutes - eerie lies - etc... 




Lors de sauvetages necessitant des manoeuvres particulieres, le personnel 
emploie les materiels specifiques (lots de sauvetage et de protection contre les 
chutes). 




Quelle que soit l'intervention, le personnel doit travailler en toute securite. 
Pour cela il doit : 

- se proteger en revetant une tenue correcte : e'est la protection 
individuelle 

- assurer la protection des personnes qui interviennent avec lui : e'est la 
protection collective. 

Le sapeur-pompier doit mesurer son effort et maitriser l'utilisation de son materiel 
pour rester efficace et attentif jusqu'a la fin de la mission. 
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:.«Qti 



tete 




voies respiratoires 



visage 



cou 



thorax 



mains 



jambes 



pieds 





Garder toujours le contact, 

Agir en concertation, 

Respecter les consignes, 

Reflechir avant d'agir, 

Surveiller l'environnement, 

Prevenir du danger, 

Penser au repli, 

Faire passer les messages, 

Realiser la mission et rendre compte. 
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LE BINOME 



Composition 



La manoeuvre de base repose sur une unite 
composee de deux sapeurs-pompiers constituant 
le BINOME. 



Le binome est compose dun chef et dun 
equipier. 



Un engin est servi par un ou plusieurs binomes. 





Pour des raisons d'efficacite et de securite, le binome effectue une seule action a 
la fois. 

Un binome => une action 



L'armement en personnel peut etre 



Engin a 4 => Chef d'agres - conducteur - un binome. 



- Engin a 6 => Chef d'agres - conducteur - deux binomes. 



- Engin a 8 => Chef d'agres - conducteur - trois binomes. 
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LE BINOME 



Role et fonction 



LE BINOME D'ATTAQUE 

Le binome recoit la mission d'attaque. II 
procede a l'attaque du sinistre a l'aide d'une 
lance. En regie generale, les etablissements 
se font du point d'attaque a la prise d'eau. 





BAT 

Sauf ordre contraire, au cours du trajet, chaque binome d'attaque s'equipe 
d'A.R.1. 

LE BINOME D 'ALIMENTATION ^ „ 

Le binome recoit la mission d'alimentation. II 
procede a l'alimentation de l'etablissement. 

^^^^BAL 

Remarque : Le binome n 'a pas une fonction unique. 

Ex : Le binome d'alimentation, apres avoir fait son etablissement, pent devenir binome d'attaque et realiser 
une autre mission sur ordre. 
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ETABLISSEMENTS 




REGLES DE BASE 
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AVANT LES OPERATIONS 



Identifier le positionnement et verifier l'etat du materiel dans les engins. 



LA PRISE D'EAU 



Le commandement d'execution d'une lance doit toujours indiquer son point d'attaque et sa prise d'eau. 

Ces elements sont precises par le chef d'agres en fonction du sinistre et des capacites hydrauliques du 
secteur. 

Ainsi, un etablissement peut avoir des prises d'eau differentes : 



- Engin ( FPT , CCFM, MPR, ...), 




- Poteau d'incendie, 



- Bouche d'incendie, 



- Colonne seche, colonne humide, 



<%0 




- Division. 




La realisation de l'etablissement est toujours identique quelle que soit la prise d'eau utilisee. 
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Prise d'eau 
(engin) 



UNE LANCE EST TOUJOURS ALIMENTEE 
PAR UNE PRISE D'EAU 






Prise d'eau Prise d'eau 

(poteau d'incendie) (bouche d'incendie) 



Le chef d'agres choisit judicieusement la prise d'eau. 




Prise d'eau 
(colonne seche 
ou humide) 




UNE PRISE D'EAU PEUT ETRE ALIMENTEE 
PAR UNE AUTRE PRISE D'EAU 



Prise d'eau 
(division) 



Exemples : 



Relais 



C7 








DD 














LfOJ 









Moto-pompe 



FPT 



Alimentation 
d'une division 







DD 






f 




Ul 






1 (folk f 



FPT 



Division 



Alimentation d'un poteau- 
relais, colonne seche ... 



FPT 



& □ 
& □ 
□ 




m 



4 



Poteau-relais 
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La mission « attaque » est realisee par le BAT qui prend : 





ARI 


Lance 


Tuyaux 


Commande 


Projecteur 


BAT 


Chef 


1 


1 


1 


0 


1 


Equipier 


1 


0 


2 


1 


0 



La mission « alimentation » est realisee par le BAL qui prend : 





ARI 


Lance 


Tuyaux 


Commande 


Projecteur 


BAL 


Chef 
Equipier 


devidoir + division 
+ materiel sur ordre 



Remarque : 

Tout materiel supplementaire (autres tuyaux, echelles, etc...) est pris sur ordre. 
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Pour mener a bien une operation d' extinction en toute securite et dans les plus brefs delais, il convient de 
connaitre les regies de base : 




II existe 3 types d'etablissements de tuyaux : 



1) Horizontal : 

Les tuyaux reposent sur un sol horizontal ou sur un plancher. 

2) Vertical : 

Les tuyaux s'elevent dans une cage d'escaliers ou le long dune paroi (mur, facade). 

3) Oblique : 

Les tuyaux reposent sur un plan incline tel qu'un escalier. 




RAPPELS 



a) Les etablissements sont realises du point d'attaque au point d'eau . 

b) Les tuyaux peuvent etre deroules : 

- de bas en haut : a l'aide d'une commande, 

- de haut en bas : dans le jour d'une cage d'escalier 

c) Dans un batiment, en fonction de l'epoque de construction, on compte par etage : 

- 3 a 4 metres de longueur de tuyau pour un etablissement vertical, 

- 6 a 8 metres de longueur de tuyau pour un etablissement oblique. 
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PRECAUTIONS ET DEVOIRS DU BINOME 



Regies et precautions a observer pour l'etablissement des tuyaux : 

- Employer le moins possible de tuyaux 

- Eviter l'enchevetrement, les plis, les coudes, les torsions 

- Faire une reserve en boucle au point d'attaque 

- Serrer le plus possible la bordure du trottoir 

- Eviter de couper les rues (emploi des dispositifs de franchissement). 



Regies pour la protection du materiel : 

Faire attention aux materiaux coupants, pointus et aux decombres 
brulants ; 

Mettre les etablissements a l'abri de la chute des materiaux ; 

Fermer et ouvrir doucement les vannes et robinets pour eviter les 
coups de belier ; 

En periode de gel, tenir la lance partiellement ouverte ; 
Eviter de deteriorer les raccords. 
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ETABLISSEMENTS 




PROCEDURE OPERATIONNELLE 
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AVANT L'ENGAGEMENT 



=> 




Pendant le trajet 

Le chef d'agres donne les fonctions des binomes. 
Exemple : 



* l er binome 



binome d'attaque 



-> 




* 2 eme binome : 

=^> binome d'alimentation -> 
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AVANT L 'ENGAGEMENT 



=> 



PREPARATION 



Apres leur designation, les binomes s'equipent afin d'etre prets a intervenir : 





BAT 



Materiel de base 





BAL 



Materiel de base 





3 eme binome =^> Attente ou materiel sur ordre 
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PENDANT L 'ENGAGEMENT ============> 



LES COMMANDEMENTS 



Arrivee sur les lieux : 

Le chef d'agres effectue la reconnaissance et donne un commandement preparatoire. 
ler cas : 

"BINOME D'ATTAQUE EN RECONNAISSANCE". 

Le BAT suit le chef d'agres et effectue la reconnaissance. 
2eme cas : 

"EN RECONNAISSANCE" 

L'ensemble des binomes effectue la reconnaissance avec le chef d'agres. 

Suite a la reconnaissance, il modifie les fonctions des autres binomes si necessaire. 



soit BAT 





soit BAL 





Suite a la reconnaissance, le chef donne un commandement d'execution : 

Commandement d'execution : 

REGLE GENERALE 

Ce que je veux 

A quel endroit 

Par ou 

Mission 

Ordre 
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PENDANT L 'ENGAGEMENT 



Le conducteur 



=> 



Responsable de 1' alimentation 



Le conducteur est place sous les ordres directs du chef d'agres. 
Dans le cadre d'une operation d' extinction : 

- II donne le materiel " sur ordre" necessaire aux binomes ; 

- II effectue l'alimentation de l'engin : 

* Soit seul, pour une prise d'eau situee a moins de 20 m de l'engin, 

* Soit avec le BAL pour une alimentation avec le devidoir ou en aspiration. 

- Avant de quitter les lieux, il s'assure de l'etat du materiel utilise par les binomes et de son rangement. 
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Exemple d'ordre donne aux differents binomes pour l'etablissement d'une lance sur division avec 
l'emploi du devidoir. 



REGLE GENERALE 


ORDRE DONNE 


BINOME(S) 
RECEVANT L' ORDRE 


Ce que je veux 


1 lance sur division ahmentee 


Binome d'attaque (BAT) 
Binome d' alimentation (BAL) 


A quel endroit 


Point d'attaque : ler etage 

Prise d'eau au pied de 
rimmeuble 


Binome d'attaque (BAT) 
Binome d' alimentation (BAL) 


Par ou 


Acces par communications 
existantes 


Binome d'attaque (BAT) 
Binome d' alimentation (BAL) 


Mission 


Eviter la propagation 


Binome d'attaque (BAT) 


Ordre 


ETABLISSEZ 


Binome d'attaque (BAT) 
Binome d' alimentation (BAL) 
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ORGANIGRAMME DES MANOEUVRES EN BINOME 



LES MANOEUVRES TYPES 




Etablissement d'une LANCE DEVIDOIR TOURNANT 



Alimentation d'une PRISE D'EAU 



Etablissement d'une LANCE sur une prise d'eau 



ALIMENTATION de l'engin 



Etablissement d'une LANCE A MOUSSE 



REMPLACEMENT / PROLONGATION de tuyau 
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PENDANT L'ENGAGEMENT : 

Le binome d'attaque ==============> 

Manoeuvre : Etablissement de la lance du devidoir tournant (LDT) 



CHEF 


EQUIPIER 


Decroche la LDT 


Se munit d'une commande 


Fait une reserve sur l'epaule 




Se rend au point d'attaque 


Facilite le deroulement du tuyau 


Crie « halte » des que l'equipier a depose a 
ses pieds le premier raccord 


Depose le ler raccord au pied du chef 
Retransmet l'ordre « halte » 


Attaque le feu 


Double le chef 



Remarque : 

- Pour faciliter la mise en oeuvre, un ou plusieurs binomes peuvent s'intercaler judicieusement 






Preparatoire 


Binome d'attaque 

Pour l'etablissement de la LDT « EN RECONNAISSANCE » 


D' execution 


Point d'attaque ici, mission... 



M 1 
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PENDANT L'ENGAGEMENT: 
Le binome d' alimentation 



Manoeuvre : Alimentation d'une prise d'eau 




CHEF 


EQUIPIER 


Decrochent le devidoir de la division et suivent le chef d'agres 


Pose la division a terre (ou effectue le 
branchement sur colonne seche) 


Bascule la fleche 


Tirent le devidoir vers la prise d'eau 


Donne le 1/2 raccord au conducteur qui met 
en eau (sauf ordre contraire) 
ou se raccorde sur la prise d'eau 


Laisse le devidoir a proximite de l'engin 


Verifient l'etablissement en remontant vers le point d'attaque 
Se mettent a la disposition du chef d'agres 




BAL 





Preparatoire 


Binome d' alimentation : 

Pour l'alimentation ... « EN RECONNAISSANCE » 


D' execution 


Une division mixte..., emplacement..., prise d'eau... 

« ETABLISSEZ » 
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PENDANT L'ENGAGEMENT: 



Le binome d'attaque 



Manoeuvre : Etablissement d'une lance sur une prise d'eau 




CHEF 


EQUIPIER 


Deroule son tuyau et raccorde sa lance 


Deroule 1 ou 2 tuyaux, si necessaire 




Realise les branchements 




Raccorde a la prise d'eau et ouvre l'eau ou 
donne le raccord au conducteur et ordonne 
l'ouverture de l'eau 


Attaque le feu 


Surveille 1' etablissement (reserve, fuite...) 




Vient doubler le chef au point d'attaque 



-t 




cnef 



BAT 



Equipier 





Preparatoire 


Binome d'attaque 

Pour 1' etablissement d'une lance « EN RECONNAISSANCE » 


D' execution 


Une lance : point d'attaque..., prise d'eau..., acces..., mission... 

« ETABLISSEZ » 
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PENDANT L'ENGAGEMENT: 
Le binome d' alimentation ==============> 

Manoeuvre : Alimentation de l'engin 

En aspiration : Le conducteur avec le ou les binome(s) d'alimentation. 

- a moins de 20 m de la prise d'eau : realisee par le conducteur ; 

- a plus de 20 m de la prise d'eau : avec emploi du devidoir, le binome d'alimentation prend le 
materiel pour P.I, B.I prepare par le conducteur. 







Decrochent le devidoir et enlevent la division si necessaire 


A l'engin, passe le raccord au conducteur, 
prend le materiel necessaire pour ouvrir 
(BI, PI) 




Emmenent le devidoir jusqu' a la prise d'eau 


Se rend a la prise d'eau et ouvre l'eau (s'il 
s'agit d'un PI ou d'une BI, purge et realise le 
branchement) 




Remontent l'etablissement et ramenent le devidoir a l'engin 
Se mettent a disposition du chef d'agres 



L'engin doit etre alimente des la mise en oeuvre de moyens superieurs a la LDT 



COMMANDEMENTS 


D' execution 


Binome d'alimentation, avec le devidoir : 

« ALIMENTEZ l'engin » 



M4 
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PENDANT L'ENGAGEMENT: 

Le binome d'attaque ==============> 

Manoeuvre : Etablissement d'une lance a mousse 



CHEF 


EQUIPIER 


Se munit de la lance a mousse, d'un tuyau et du 
proportionneur puis se rend au point d'attaque 


Se munit de deux tuyaux 
Se rend au point d'attaque 


Deroule son tuyau, raccorde la lance a mousse 


Deroule 1 ou 2 tuyaux, si necessaire 




Realise 1 ou 2 branchements 
Intercale le proportionneur soit : 

- entre le ler et 2 erne tuyau ; 

- entre le 2 erne et 3 erne tuyau. 




Ouvre ou ordonne l'ouverture de l'eau 


Attaque le feu 


Surveille 1' etablissement (reserve, fuite...) 




Vient doubler le chef de point d'attaque 



Remarque : Le BAL est responsable de l'approvisionnement en emulseur. 



M5 






COMMANDEMENTS 


Preparatoire 


BINOME D'ATTAQUE BINOME D' ALIMENTATION 
Pour 1' etablissement d'une lance a mousse 
« EN RECONNAISSANCE » 


D' execution 


Une lance a mousse : point d'attaque. . ., emplacement du 
proportionneur, prise d'eau. . ., acces. . ., mission. . . 
ETABLISSEZ 
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PENDANT L'ENGAGEMENT 
Binome d'attaque 
Binome d' alimentation 



Manoeuvre : Prolongement, changement de tuyau 





Poursuit son action 


Recupere un tuyau 
Rejoint le chef 




Deroule le tuyau 




Se rend a la prise d'eau - Annonce « Pret » 


Ordonne la fermeture de l'eau 


Ferme l'eau ou repercute l'ordre au 
conducteur 


Debranche et rebranche sa lance 
Raccorde les tuyaux - Annonce « ouvrez » 


Ouvre l'eau ou repercute l'ordre au 
conducteur 




Vient doubler le chef au point d'attaque 



Cher 
Equip I er 



Chef 



BAT 



Prise d'eau 



Equipler 



BAT 



Prise d'eaj 



1 ere phase 



2erne phase 



Remarques : 

Le binome procede de maniere identique pour le remplacement du premier tuyau (tuyau a la lan- 
ce). Le tuyau est deroule parallelement au tuyau endommage. 

Dans le cas de remplacement d'un tuyau d'alimentation, le BAL se charge de Toperation. Si Tali- 
mentation est inferieure a 20 m, le remplacement incombe au conducteur. 
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PENDANT L'ENGAGEMENT 
Les binomes ====== 



=> 



Realisent les etablissements 



Arrives au point d'attaque, les binomes etablissent les tuyaux en combinant les manoeuvres de base, 
d'apres les ordres du chef d'agres. 



Etablissement de la 
LDT 



Etablissement d'une 
lance directement sur 
une prise d'eau 



Etablissement de 
deux lances 
directement sur une 
prise d'eau 
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Etablissement d'une 
lance avec emploi du 
devidoir 



6AL 




V2 



M3 



BAT 



Etablissement de 
deux lances avec 
emploi du devidoir 



BAT l 



c 



SAL 



If 



M3 



EAT 2 



Etablissement d'une 
lance avec emploi de 
deux devidoirs 



BAT 



BAL 



o 



o 



Ml 



M2 



M3 
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Prolongement d'un 
etablissement 



Remplacement d'un 
tuyau 



Etablissement d'une 
lance a mousse 
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APRES L'ENGAGEMENT : 



Le chef d'agres 
Le conducteur 
Les binomes 



REMISE EN ETAT DE L'ENGIN 



A la fin de 1' intervention, le personnel de l'engin doit : 

- faire le plein de la tonne . 

- en periode de grand froid, vidanger la pompe et la LDT. 



Au retour de 1' intervention : 

- repertorier les tuyaux utilises, les laver, les faire secher ; 

- rearmer l'engin avec des tuyaux propres ; 

- remettre en etat le materiel utilise ; 

- signaler tout probleme ou incident survenu au cours de l'intervention ; 

- faire le plein en carburant ; 

- changer de tenue ; 

- nettoyer sa tenue d'intervention ; 

- prendre une douche. 
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RESUME DU DEROULEMENT DE L'OPERATION 



Le chef d'agres 



AVANT 



Designation du 
personnel 



PREPARATION 
OPERATION 



Les binomes 



Preparation et 
prise du materiel 
de base 



Le conducteur 



I 



Verification 
de I'engin 



PENDANT 



Fonctions des 
binomes 



Controle et gestion 
des binomes 



Les commandements 



RECONNAISSANCE 



ENGAGEMENT 



Realisation des 
etablissements 



FIN DE 
^ENGAGEMENT 



REMISE EN ETAT 



APRES 








Remise en etat 
du materiel 


^ 

! 


w 

f 


Remise en etat 
du materiel 



FIN DE 
L'OPERATION 



Responsable de 
l'alimentation 

Realisation des 
etablissements 



Remise en etat 
de I'engin 
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Reproduction autorisee pour les services d'incendie et de secours dans le cadre de la 

formation des sapeurs-pompiers. 

La direction de la defense et la securite civiles, 
Sous-direction des services de secours et des sapeurs-pompiers, 
Bureau des formations et de la prospective, 

Depot legal Fevrier 1999 

I.S.B.N. 2-11-091419-X 



Le guide national de reference EQUIPES EN BINOMES - ETABLISSEMENT DES LANCES a ete 
elabore par : 

La direction de la defense et la securite civiles, 
Sous-direction des services de secours et des sapeurs-pompiers, 
Bureau des formations et de la prospective, 

avec le concours des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et militaires. 

II peut etre consulte aupres des directions departementales des services d'incendie et de secours. 
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